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und hiermit, wenn -AL0 = hQ (Warmegefalle) gesetzt wird,
oder
Vf^f
a = ------ .-—
C  °
Im einzelnen Falle lafit sich hierniit, wenn es sick z. B. um Aus-wertung von Versuchen handelt, £ aus //, oder umgekehrt, bestimmen.
t)ber die Darstellung dieser Verhaltnisse im Entropiediagramm vgl. Abscbn. 75, desgl. iiber den hier nicht erorterten Unterschied zwischen der eigentlichen Wider standsarbeit und dem Verlust an Stromungsenergie, der jedoch fiir die obigen Darlegungen und Formeln ohne EinjfluB bleibt.
Bemerkung. In der Hydraulik tropf barer Korper wird der Widerstands-koeffizient (£;) auf die wirkliche Endgeschwindigkeit w, nicht auf den Gefallewert w0 bezogen, wie es sich fiir Gase und Dampfe im Laufe der Entwicklung als zweckmaBiger herausgestellt hat. Der Widerstandsverlust ist bei dieser Darstellung fto3/2gr, wah^end er oben ;~^0'2/2# gesetzt wurde. Zwischen C' und f besteht also der Zusammenhang
>
\ w        99-oder; da £ == 1 — ^2 ist,
oder auch
Ftir Werte 93 <; — = = 0,707 wird also C'>1, wahrend C als Bruchteil der Ge-V'2                                   '
falleenergie stets < 1 ist.
b) Experimentelle Priifimg der AusfluBformeln
Gl. 8 und 12, Absctm. 64.
Versuche zu diesem Zweck konnen nach dem Vorangehenden nur mit kurzen, innen gut abgerundeten Miindungen ausgefiihrt werden. Mit modernen Mitteln und unter Beachtung aller Umstande sind solche Versuche angestellt worden von Zeuner ftir Luft1), von Guter-muth und BlaeB fiir trockenen gesattigten Wasserdampf2\ von Bendemann fiir maBig und leicht iiberhitzten Wasserdampf 3), des-gleichen von Loschge4). Sie haben ubereinstimmend ergeben, daB
x) Zeuner, Technische Thermo dynamik, 1. AufL, 1887, S. 250, 2. Aufl. (neue Versuche), 1900, S. 256, ausgefiihrt in der Dresdener Techn. Hochschule.
2)   ForsoL-Arb. Heft 19 (1904).
3)   Forsch.-Arb. Heft 37.   Ebenda auch Bemerkungen tiber andere Versuche.
4)   Z. Ver. deutsch. Ing. 1913, S. 60. Querschnitten angehoren, nicht im obigen einfachen Zusammenbang stehen.
